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Аннотация: Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов яв-ляется 
важнейшим условием экономического развития страны. Изменение экономической ситуации в 
России, мировой экономический кризис, развитие рыночных отношений ужесточили требования 
к срокам окупаемости вновь вводимых в эксплуатацию объектов, сильно изменилось 
соотношение цен на энергоносители. 
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На сегодняшний день тепловые насосы (ТН) используются в системах тепло- и теплохлад о 
снабжения жилых и промышленных зданий и сооружений. Заметно возросло количество 
публикаций в научнотехнической, рекламной и патентной литературе, разрабатываются энер- 
госберегающие программы, проводятся международные конференции и совещания, в которых 
стало уделяться значительно больше внимания развитию теплонасосных технологий. 


Международное энергетическое агентство было создано в 1974 г., в состав которого вошла 
двадцать одна страна. Его деятельность была направлена на распространение опыта разработки и 
эксплуатации теплонасосных установок (ТНУ). Бурный рост производства и продажи этих уста- 
новок демонстрировал экономическую целесообразность применения ТНУ. Еще в 1983 г. в 
странах, входящих в агентство, было продано населению свыше 1,3 млн. ТН [138]. К середине 90-х 
годов прошлого столетия в странах Западной Европы, США и Японии число действующих ТНУ 
составляло порядка 15—18 млн. установок. А к 2020 году ожидается, по прогнозам технического 
комитета по ТН МИРЭК, что около 75 % теплоснабжения в развитых странах будет 
осуществляться за счет тепловых насосов [138]. 


По-прежнему занимают лидирующие позиции в мире по использованию ТН ряд стран, такие как 
США, Япония, Германия, Канада, Франция, Швеция, Австрия и Швейцария. Однако были 
периоды, прежде чем ТН получили достойное “признание” как альтернативного источника теп- 
лоты, когда интерес к ним в этих странах пропадал. В период с середины 70-х годов, применение 
ТН в жилищно-коммунальном хозяйстве и производственном секторе неуклонно возрастало и 
достигло пика в 1981-1982 г.г. [120]. Но в 1983-1984 г.г. происходит снижение их производства и 
сбыта из-за насыщения рынка и резкого снижения цен на жидкое топливо. Вслед за этим периодом 
наблюдается не столь резкий, как в 1979-1982 г.г., но неуклонный рост их производства и 
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использования. Это происходило благодаря улучшению технических характеристик ТН нового 
поколения, созданию высокоэкономичных схем теплоснабжения на основе ТН и последовательная 
энергосберегающая политика правительств стран, принявших меры для стимулирования 
потребительского спроса на ТН. Еще в 1977 г. анализ, проведенный МИРЕК, показал, что для 
успешного внедрения ТН необходимо содействовать, а также инициировать их эффективное 
использование совершенствованием системы тарифов и другими разнообразными способами и 
мерами. В мировой практике существуют следующие правительственные меры относительно ТН 
[70]: 


в Швеции субсидировалась покупка и установка ТНУ (3000 шведских крон (700 долл. США) 
на один дом); 


> во Франции выдавались субсидии на покупку, и уменьшался налог на расходы, связанные с 
заменой бойлера тепловым насосом; 


> в ФРГ (Германия) были введены льготные тарифы на электроэнергию, потребляемую ТН, 
субсидировалось 25 % от капитальных вложений на ТНУ, но не более 6000 долл. США на один 
дом. За 10 лет налоги были снижены на 10 %. 


у Предпочтение при выборе типа теплового насоса для системы отопления и горячего 
водоснабжения в первую очередь отдаётся тем, которые наиболее эффективно работают в 
местных климатических условиях и для которых имеется дешевый и доступный 
низкопотенциальный источник теплоты (НПИТ), не требующий больших затрат на его 
доставку. 


В Германии отдаётся предпочтение использованию ТН типа вода- вода. Водоводяные ТН 
повсеместно функционируют в теплонасосных станциях (ТНС), снабжающих тепловой энергией 
объекты промышленного и гражданского строительства, где возможно использование в качестве 
НПИТ поверхностных или грунтовых вод, сточных вод, а также теплоты грунта [96]. Это связано с 
тем, что жилищный фонд Германии имеет достаточно большой процент индивидуальных зданий, 
то 90 % ТН, устанавливаемых в системах отопления и горячего водоснабжения, осуществляя 
теплоснабжение одно- и двухквартирных жилых домов [126,130]. В 60 % ТНС с помощью ТН 
обеспечивается основная часть годового теплопотребления системы отопления и горячего 
водоснабжения при температурах наружного воздуха 3 °С, а пиковая нагрузка осуществляется 
топливными или электрическими котлами (бивалентные системы). В моновалентных системах 
теплоснабжение зданий полностью производится ТНУ, что, в основном, экономически 
нецелесообразно. На сегодняшний день рынок ТН представлен следующими фирмами ІУТ, АЅЕА- 
БТА, МЕСМАЅТЕК, ТНЕКМІА (все - Швеция), ЗОГИЕК (Швейцария), ОСНЅМЕК (Австрия), 
М\МАТЕВКОТТЕ, УАПТАМТ, УІЕЅ5МАММ, 5ТТЕВЕГ ЕІТКОМ (все - Германия), СЛМАУЕМЕТА 
(Италия), ГЕММОХ, САККІЕК, АЕКТЕС (США), РАР КОМРІЕТ, С-МАК (обе - Чехия) и др 
[97,136,139]. 
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